W 10-tą rocznicę śmierci 


WŁADYSŁAWA 


BOGUSZA 


PROFESORA ZWYCZAJNEGO INSTYTUTU MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 


zostanie odprawiona 


Msza Swięta 


w kościele OO. Kapucynów w Krakowie w dniu 4 listopada 1985 roku o godzinie 19-tej, 


na którą zapraszają wierni Jego pamięci: 


WYCHOWANKOWIE I PRZYJACIELE 


